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„Narodził się Jezus Chrystus” 
ZAKŁADY KARTO- i PLANOGRAFICZNE, POZNAŃ, BR. PIERACKIEGO 14. 


Do nabycia u p. J. Bloch, Grudziądz, Szkolna 4 - 6. 
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Wydawca: R. Dwornik. Cena jednego egz. l,- zł, jako głosy powyżej 10 egz. jeden egz. 30gr. 
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NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS 


Kolęda 
Chór mieszany R. DWORNIK,, op. 20. b. 


1. Na- ro-dził się 
2. Na ko- la- na 
3. Pa- stu-szko-wie 
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2 A  swo- im Go |Stwo-rzy - cie -lem i Pa - nem 
3.Cześć od - da - ją i wi - ta - ją na nad 
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Recenzja: 


„Kolęda » Narodził się Jezus Chrystus« utwór 


p. Romana Dwornika, jest łatwą i miłą w brzmieniu, a w 


dobrym wykonaniu znaków (Chromatycznych — nawet 


efektowną. 


Poszczególne głosy prowadzone z skali normalnej me- 
lodyjnie i samodzielnie, tworzą piękną całość harmoniczną, 
urozmaiconą z pierwszym gloria gładkiem zboczeniem do 


c-dur z łagodnym powrotem do F-dur z drugiem gloria..." 


(Redakcja „Organisty* Zduńska Wola). 


